Ha  jport  frua  FoJäU 

Ctakrin  ; 1J.  1450  \atu  /*/3o  i 

V Ljusaal:  eldkula  över  samhället , nordlig  kuro,  vitt  skon,  vinkel 

mot  marken  "JO1”  - , intet  nedslag# 

* De lsbo : nedslag  i S.  Dellon,  nedslagsvinkel  7'  " ö0°  5 - 500  n 

höjd. 

Förila;  eldkula  i nordlig  riktning,  stor  höjd,  eldskenet  varade  1 min 
nedslag  i Svartån  i Färila  ? • 

V ^ I* 

= Färila* 

U milebyn ; susande  ljud  + kraftigt  lufttryck,  nedslag  i Iffirdöngssjan, 
vågsvall  i sjön  iakttaget. 


